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Mise a jour 

Le present document est etabli en vue de mettre a jour les informations inscrites aupres du 
Registre de Commerce et des Societes de Luxembourg. 

Le siege social de I’associe unique de la Societe, Estee Lauder Europe Inc., a change et se 
trouve desormais a I’adresse suivante : 

> 2711, Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, Etats-Unis d’Amerique 


Luxembourg, le 5 juillet 2016 


ESTEE LAUDER LUXEMBOURG S.a R.L. 



